TITL COLLABORATIVE STUDY #25 


SAMPLE C6 


NEWPORT MENTHOL 100 SP 


SMOKING 

RUN 

TPM 

(mg/cigt)** 

, ..PUFF 
COUNT 

WATER 

'(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

CO 

(mg/cigt) 

1 

25.2 


3.22 


20.4 

18.8 


24.5 

■ 

2.94 


20.0 

17.5 

2 

25.0 

8.9 


1.58 

20.3 

17.8 


24.6 

9.7 

wtmwmm 

1.57 

19.8 

18.8 

3 

24.6 

9.3 

3.00 


20.0 

h 18.4 


26.3 

9.4 

3.26 


21.3 

19.4 

4 

25.0 

9.7 

2.92 


20.4 

18.1 


24.8 

9.3 

2.97 

1.62 

20.2 

18.7 

5 

25.0 

9.3 

3.23 

1.61 

20.2 

19.8 


25.1 

9.4 

3.30 

1.61 

20.2 

MEDM 

6 

24.9 

9.4 

3.44 

1.61 

19.8 

mmxmm 


23.6 

9.0 

3.19 

1.52 

18.9 


7 

23.8 

9.2 

2.71 

1.57 

19.5 



25.4 

9.1 

3.14 

1.64 

20.6 

19.6 

8 

24.8 

9.2 

3.06 

1.66 

20.0 

18.6 


25.4 

9.4 

3.37 

1.62 

20.4 

18.4 

9 

24.0 

9.0 

3.15 

1.54 

19.3 

18.0 


25.2 

9.2 

3.00 

1.60 

20.6 

18.8 

10 

23.6 

9.1 

2.88 

1.52 

19.2 

17.9 


24.3 

9.7 

2.78 

1.63 

19.9 

18.4 


TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

CO 

(mg/cigt) 

Average. 

24.8 

9.3 


1.60 


18.5 

Stand. Dev. 

0.66 

0.22 

1 



0.58 

Count 

20 

20 


mmmm 

mmmm 

20 


PM3000880753 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jxyk0001 















































































